JOZEFA z Ciechanowskich 


BAIRD 


INŻ. ROLNIK 
WDOWA PO ŚP. EDWARDZIE DOC. SGGW 


ur. w Krakowie 17. IV. 1906 r. po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła w Warszawie dnia 3. I. 1985 r. i po Mszy Św. Zalobnej w kościele św. Karola Boro- 


meusza została pochowana w grobowcu rodzinnym na Powązkach w Warszawie 8. I. 1985 r. 


MSZA ŚWIĘTA 


za Jej duszę zostanie odprawiona w Krakowie dnia 7-go lutego 1985 roku o godzinie 10.00 


w kościele OO. Reformatów przy ul. Reformackiej 4, o czym z wielkim smutkiem zawiadamiają 


SIOSTRY I RODZINA. 


